SI ARE RADIO - lMgd, 21 - Tre gaizioie di ricfizinne, 

sfntonia. Ohm 



ija circa 4 wall. Med eh frequency: 461 kc/«. Indicate Jiiagjiciir^ di 
1500, Fkoduaiom: 194^40- 






























